
FIG 7 SCHEMA 01 MONTAGGIO FUNICEUA COMANDO INDICE <MA) 
Lunghezza della luricella cm 140 



FIG. 8 SCHEMA 01 MONTAGGIO FUNICEUA COMANDO INDICE (MF) 
lurghezZa della lunicella: cm ISC 














